Leopold-Franzens-Universität  Innsbruck 

Fakultät  für  Bauingenieurwissenschaften 


Fakultät  für  Mathematik,  Informatik  und  Physik 

Österreichischer  Ingenieur-  und  Architekten  verein 

Landesverein  Tirol 

Allgemeine  Unfallversicherungsanstalt  AUVA 
Ärztekammer  für  Tirol 

ALUMNI  Verein  der  Absolventen,  Freunde  und  Fördererder 
Leopold-Franzens-Universität  Innsbruck 

laden  ein  zu  einer  Informationsveranstaltung: 


Gefährliche  Nanopartikel 
im  Diesel  -  Abgas 

Stand  der  Medizin 

Dr.  Heinz  Fuchsig 

Allgemeine  Unfallversicherungsanstalt  AUVA,  Innsbruck 

Stand  der  Technik 

Dipl.-Ing.  Dr.  Friedrich  Legerer 
Zivilingenieur  für  Technische  Physik,  Wien 

Stand  der  Wissenschaft 

Ao.  Univ.-Prof.  Mag.  Dr.  Armin  Hansel 

Universität  Innsbruck,  Institut  für  lonenphysik  und  Angewandte  Physik 
Begrüßung  und  Einführungsstatement: 

Univ.-Prof.  Dl  Dr.  Wolfgang  Rauch,  Universität  Innsbruck  -  Fakultät  für  Bauingenieurwissenschaften  -  Institut  für  Infrastruktur 
BR  h.c.  Dipl.-Ing.  Leonhard  Zanier,  Österreichischer  Ingenieur-  und  Architektenverein,  Landesverein  Tirol 

Leitung  der  Diskussionsrunde: 

Univ.-Prof.  Dl  Dr.  Wolfgang  Rauch,  Universität  Innsbruck  -  Fakultät  für  Bauingenieurwissenschaften  -  Institut  für  Infrastruktur 


Donnerstag,  19.  J  uni  2008, 18.00  -  20.00  Uhr 
im  Höisaal  A  am  lfechnik-  Campus» 
Innsbruck,  lechnikeistraße  25 


Infos  zur  Veranstaltung:  Public-Relations-  (PR)  Team  Baufakultät  -  E-Mail:  public-relations-baufakultaet@uibk.ac.at  -  Tel.  0043  512  507  6944  (Dr.  Friedrich) 

080421 


